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Termijnverlenging omgevingsvergunning. Kerkplein 8,1649963, renoveren 
dak, plaatsen 3 dakkapellen en vervangen raam voor een deur, 28 juli 2016 

De behandeltermijn van bovenstaande aanvraag om omgevingsvergunning is verlengd met ten 
hoogste zes weken. De uiterste nieuwe beslisdatum staat vermeld. 
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